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Das Cleridengenus Phlogistus Gorh. (Col.) 

Von E. Hint/, Berlin. 

Eine kritische Zusammenstellung der zu dem Genus Phlogistus 
gehorigen Arten bietet erhebliche Schwierigkeiten , deren haupt- 
sachlichste die grofse Ahnlichkeit der Arten und die aufserordent- 
liche Yariabilitat in der Form und Farbung sind. Es ist sehr 
schwer, wenn nicht umnoglich, nach den teilweise recht diirftigen 
alteren Beschreibungen die Arten zu erkennen , wobei noch in 
Betracht zu ziehen ist, dafs ohne Zweifel eine Anzahl von Arten 
mehrfach beschrieben worden ist. 

Bei der Bestimmung von Phlogistus- Arten bin ich in mehreren 
Fallen zu anderen Ergebnissen gekommen , wie Blackburn 
(Transactions of the Royal Society of South Australia, 1900). 

Zur Bestimmung lagen die Phlogistus- Arten des Berliner Konig- 
lichen Museums , des Entomologisehen National - Museums , der 
Firma Dr. 0. St an dinger und Bang-Haas, der Sammlung 
des Herrn Dr. J. Schulz- Magdeburg und diejenigen meiner 
Sammlung vor, die meisten Arten in grofserer Anzahl. 

Ans diesem recht umfangreichen Material konnte als fest- 
stehend ermittelt werden, dafs alle Phlogistus- Arten in der Farbung 
sehr stark variieren. Bei ein und derselben Art gleicht in der 
Farbung der Mundteile, Fuhler, Beine, Ober- und Unterseite des 
Korpers kaum ein Stuck dem andern. Auch die Skulptur , be- 
sonders der Fliigeldecken , ist erheblichen A bander ungen unter- 
worfen. Es bietet demnach grofse Schwierigkeiten , die Arten 
einigermafsen deutlich zu charakterisieren , und es ist zunachst 
nicht immer moglich , bei der Unterscheidung der Arten die 
Farbungsunterschiede vollig zu entbehren. Zum naheren Studium 
des Genus ist es erforderlich, dafs die als verschieden erkannten 
Arten charakterisiert und in einem moglichst natiirlichen Zu- 
sammenhang so aufgefiihrt werden , dafs bei grofserem Material 
die Zusammengehdrigkeit bezw. die Identizitat der einzelnen Arten 
erkannt werden kann. — Es ist nicht zweifelhaft, dafs bei dem 
Genus Phlogistus viele Arten auf einen gemeinsamen Stamm zuriick- 
gefiihrt werden konnen, oder, mit anderen Worten, dafs die ver- 
haltnismafsig grofse Artenzahl zu einigen wenigen Stammarten 
zusammengezogen werden kann. Dazu gehort ein umfangreiches 
Material , das die Grenzen der Variabilitat der einzelnen Arten 
in ausreichendem Mafse erkennen lassen kann. 

Das Vorkommen des Genus Phlogistus ist auf Australien be- 
schrankt. Dieser Erdteil mit seiner in bezug auf Klima, Boden- 
formation und Vegetation ziemlich gleichartigen Beschaffenheit 
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erseheint in seinem gegenwartigen Zustande wenig geeignet , der 
Bildung von Alien Vorschub zu leisten. 

Wenn die Arten sich trotzdem im Zustande der Umbildung 
befinden , so ist der Grund vielleicht darin zu suehen , dafs die 
aus friiheren Epochen des Erdteiles iiberkommenen Alien sieli bei 
sonst gleiclien Lebensbedingungen in ihren Artemnerkmalen ver- 
flachen und einander ahnlich werden. 

Unter den Alien des National-Museums, die mir freundlichst 
von Herrn Schenkling zum Yergleich iibergeben wurden , be- 
findet sich eine Anzahl von Blackburn bestimmter Arten, die 
zu einigen der nachstehenden Bemerkungen Anlafs gegeben haben. 

Phi imperials Gorh. Blackburn hat diese Art in seiner 
Tabelle nicht aufgeftihrt. Ein von ihm bestimmtes Stuck tragt 
die Bezeichnung „ episcopcilis Spin.". Es scheint demnach bei 
Blackburn eine Verwechsluiig der bei den Arten vorgekommen 
zu sein. Die beiden Arten sind jedenfalls leicht zu unterscheiden. 
Die in der Blackburn schen Tabelle angefiihrte abweichende 
Fliigeldeckenstreifung war bei keiner der beiden Arten zu ent- 
decken. 

Die vorliegenden Stiicke zeigen erhebliche Farbungsunter- 
schiede. Neben Stricken mit der typischen Farbung — Oberseite 
violett mit purpurfarbenen bezw. kupfrig gliinzenden violett ge- 
randeten Fliigeldecken, Unterseite blaugriin — kommen auch ein- 
farbig blaue, blaugriine und griine Stiicke vor. 

Phi smavagclinus Gorh. Die typischen Stiicke sind smaragd- 
griin mit kupferfarbenem Seitenrande. Es liegen auch hellgriine, 
blaugriine und kupferfarbene Stiicke vor und solche mit hellgrunen 
Fliigeldecken und dunkelblauem Kopf und Halsschild. 

Die Grofse schwankt von 6 — 9,5 mm. 

Phi cribratus Blackb. Neben den typischen Stricken mit rot- 
lichen Beinen und dunklen Hinterschienen liegen auch Stiicke vor 
mit ganz roten Beinen und solche mit ganz griinblauen Beinen, 
bei denen nur die Innenseite der Vorderbeine rotlich ist. 

Die Grofse schwankt zwischen 5 — 6,5 mm. 

Phi chysurus Chevr. Es liegen Stiicke vor , bei denen auch 
die Schienen und Fiifse der Vorderbeine dunkel sind. 

Phi lemoides Pascoe ist gute Art und leicht von anderen 
Arten zu unterscheiden. 

Phi robustus Blackb. konnte ieh nicht unterbringen und mochte 
fast vermuten , dafs diese Art nicht verschieden ist von eremita 
Blackb. 

Die Aufzahlung der Gattungsmerkmale in den Genera In- 
sectorum bedarf noch einiger Erganzungen : 
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Das Enclglied der Kiefertaster ist nicht „langlich dreieckig K , 
sondern langlich viereckig, stemmeisenformig. 

Die Fiihler sind nicht „meist kaum langer als der Kopf“, 
sondern immer langer als der Kopf. Das Endglied der Fiihler ist 
eiformig, mit wenig ausgezogener , nach innen gerichteter Spitze. 

Die Hinterschenkel erreichen hei einigen Arten die Spitze 
des Hinterleibes. 

Die Arten cipicalis Mach, croesus Blackb. und Blackburni Schklg. 
habe ich zu einem besonderen Genus gestellt, dessen Beschreibung, 
ebenso wie diejenige der neuen Arten, weiter unten folgt. 

In der nachstehenden Tabelle sind nur diejenigen Arten auf- 
gefiihrt, welche mir vorgelegen haben. Ich nehme an , dafs es 
leicht sein wird , die hier nicht aufgefiihrten Arten einzureihen. 
Ich hoffe , dais mir weiter es Material zugehen wird und stelle 
einen Nachtrag bezw. eine Erweiterung der Tabelle in Aussicht. 

1. Halsschild gleichmafsig gewolbt, glanzend , mit vorderem und 
hinterem Quereindruck, o h n e Eindruck auf der Mitte. 

1. Halsschild grob, teils runzlig, punktiert. 

a) Fliigeldecken bis zum lelzten Viertel grob reihen- 
weise punktiert, Punkte quer, im letzten Viertel unregel- 
mafsig, schwacher punktiert. 

aj) Fliigeldecken einfarbig. 

Farbe einfarbig griinlich , blaulieh oder rotlich 
bronzefarben. Hinterschenkel kurz , die Spitze 
des Hinterleibes lange nicht erreichend. 

smaragclinus Go rh . 

Hinterschenkel langer, die Spitze des Hinterleibes 
erreichend Sclmlzi m. 

Farbe schwarz bezw. blauschwarz . . niger m. 

a 2 ) Fliigeldecken mehrfarbig. 

Farbe griinlich bronzefarben mit dunkelblauen 
Querstreifen. Querstreifen auf der Mitte der 
Fliigeldecken scidptus Chevr. 

Querstreifen hinter der Mitte der Fliigeldecken. 

speciosus m. 

b) Fliigeldecken bis zum letzten Drittel grob reihen- 
weise punktiert, Punkte quer, im letzten Drittel unregel- 
mafsig, schwacher punktiert .... elongatus m. 

2. Halsschild feiner , sehr zerstreut punktiert , Fliigeldecken 

an der Basis gebeult. 

a) Fliigeldecken bis zum letzten Drittel oder Viertel 
kraftig reihenweise punktiert .... punctatus m. 

b) Fliigeldecken fast glatt, schwach punktiert. Kolbei m. 
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II. Halsschilcl flach , matter , mit vorderem und hinterem Quer- 
eindruck und m i t Eindruck auf der Mitte. 

1. Fliigeldecken sehr grob reihenformig grubig punktiert, 
Punkte quadratisch, Zwisclienraume der Gruben erhoht und 
netzfdrmig untereinander verbunden. 

a) Reihenpunktur hort vor dem Ende der Fliigeldecken 
plotzlich auf. 

a A ) Ende der Fliigeldecken gliinzend, fast glatt, zer- 

streut punktiert imperialis Gorh. 

a 2 ) Ende der Fliigeldecken gliinzend , stark grubig 
gerunzelt plutus Chevr. 

b) Reihenpunktur lafst den Vorderrand der Fliigeldecken 
frei und hort vor dem Ende der Fliigeldecken plotz- 
lich auf. 

b A ) Vorderrand und Ende der Fliigeldecken grob runzlig 
unregelmafsig punktiert. 

Beine schwarz .... amabilis Blackb. 

Beine rot eorallipes Chevr. 

b 2 ) Vorderrand und Ende der Fliigeldecken fein und 
sehr dicht punktiert, Ende gelb behaart. 

chvysurus Chevr. 

2. Fliigeldecken grob reihenformig punktiert , Punkte recht- 
eckig, quer zur Naht stehend , Zwisclienraume netzfdrmig 
untereinander verbunden. 

a) Reihenpunktur gleichmafsig, fast bis zum Apex durch- 

gehend, dock werden die Gruben flacher und die 
Zwischenraume weniger ausgepragt , so dafs der Apex 
quergerunzelt erscheint eremita Blackb. 

b) Reihenpunktur beginnt hinter den Schulterbeulen und 
hort vor dem Ende der Fliigeldecken plotzlich auf. 

bj) Letztes Viertel der Fliigeldecken glanzend , zer- 
streut punktiert, schwach gerunzelt. 

Blachburni m. 

b. 2 ) Letztes Viertel der Fliigeldecken grob gerunzelt. 

Beine rot cribratus Blackb. 

Beine dunkel parvulus Blackb. 

c) Reihenpunktur beginnt hinter den Schulterbeulen und 
reicht wenig iiber die Mitte der Fliigeldecken. Fliigel- 
decken hinter der Mitte glanzend, unregelmafsig punk- 
tiert mit einzelnen Punktreihen. 

Farbe einformig dunkelblau . rotundopunctatus m. 
Farbe der Fliigeldecken smaragdgriin, Halsschild rot- 
gold lemoides Pascoe. 
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d) Reihenpunktur beginnt hinter dem Vorderrande und 
geht am Apex in die Runzelung allmahlieh iiber. 
d x ) Halsschild mit isoliertem kurzen Langseindruck 
hinter der Mittelfurche dieht vor dem Hinterrande. 

ScJienklingi m. 

d 2 ) Halsschild ohne solchen Langseindruck, an dessen 
Stelle mit deutlicher glanzender Doppelschwiele. 

modesties Blackb. 

3. Flugeldecken feiner, sehr regelmafsig reihenformig punktiert, 
Punkte quer, Zwischenraume nicht netzformig untereinander 
verbunden , Punktreihen fast bis zum Flugeldeckenende 
durchgehend. 

a) Fiihler die Halsschildbasis erreichend. instabilis Newm. 

b) Fiihler nur bis zur Mitte des Halsschildes reichend. 

episcopalis Spin. 


1 . Phi. Sc hit l z i n. sp. 

Elongatus , modice convexus ; supra viridi - cupreus , subtus viridi- 
eganeus; capite prothoraceque fortiter crebre punctulatis ; hoc antice arcuatim , 
postice reete transvershn impresso ; elytris mox pone basim ad partem 
apicalem quartam seriatim foveolatis, parte apicali subtiliter ruguloso- 
punctulata ; antennis palpisque testaceis , pedibus cyaneis, tarsis anticis 
fernegineis vel piceis. — Long. 7—9 mm. 

7 Exemplare. Kap York, Kuranda, Endeavour R. (Australia). 

Dem PhL. smaragclinus Gorh. in der Skulptur sehr ahnlich. 
Von dieser Art besonders unterschieden durch die gestreckte Ge- 
stalt , die Lange der Fiihler , die bis zur Basis des Halsschildes 
reichen , und die Lange der Hinterschenkel , welche die Hinter- 
leibsspitze fast erreichen. 

Typen im Deutschen Entomol. National-Museum und in meiner 
Sammlung. 

2. Phi. niger n. sp. 

Niger vel nigro - cyaneus , supra pilis nigris , subtus pilis pallidis 
ves titus ; capite prothoraceque fortiter crebre punctatis, hoc antice arcuatim, 
postice recte transvershn impresso; elytris mox pone basim ad partem 
apicalem quartam seriatim foveolatis, apice subtiliter rugulosis ; antennis, 
pcelpis peclibusque testaceis, tibiis plus minusve cyaneis. — Long. 7 — 9 mm. 

9 Exemplare. N. Queensland, Kuranda (Australia). 

Dem Phi. smarag dimes Gorh. in Gestalt und Skulptur sehr ahn- 
lich. Die Punktierung des Kopfes und Halsschildes ist bei der 
vorliegenden Art grober. 

Typen im Deutschen Entomol. National-Museum und in meiner 
Sammlung. 
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3 . P h l. speciosus n. sp. 

Phi. sculpto M. Leay valcle affinis, clifferi solomodo positione fasciae 
pone medium sitae . — Long. 7 — 9 mm. 

11 Exemplare. N. Queensland, Kuranda, Townsville (Australia). 

Unterscheidet sich von Phi. sculptus M. Leay nur durch die 
Lage der dunkelblauen Querbinde auf den Fliigeldecken. Wahrend 
diese bei sculptus sich in der Mitte der Fliigeldecken befindet, 
liegt sie bei der vorliegenden Art hinter der Mitte. Im iibrigen 
ist die Farbung der vorliegenden Stiicke sehr verschieden. Bei 
einigen Stiicken ist Ober- und Unterseite blau , bei anderen 
nietallisch griin bis kupferrot, bei einigen Stiicken ist das Hals- 
schild hell- bis dunkelblau. Die Lage der Querbinde ist bei 
alien Stiicken konstant. Farbe der Beine gelbbraun bis dunkel- 
braun. 

Typen im Deutschen Entomol. National-Museum und in meiner 
Sammlung. 

4. Phi. elongatus n. sp. 

Augustus, elongatus , sat concerns, supra virkli-cupreus , nigro-pilosus, 
subtus atro - cyaneus , flavo-pilosus ; capite prothoraceque sparsim rude 
punctatis, hoc antice arcuatim, basi recte , transversim impresso ; elytris 
pone basim ad partem tertiam seriatim foveolatis , parte apicali nitidis, 
subtiliter punctulatis ; antennis palpis pedibusque testaceis , tarsis posteri- 
oribus nigro-cyaneis. — Long. 7 mm. 

1 Exemplar. N. S. Wales. 

Im Habitus smaragdinus Gorh. ahnlich, doch leicht durch die 
gestreckte Gestalt und die Skulptur der Fliigeldecken von dem- 
selben zu unterscheiden. 

Type im Deutschen Entomol. National-Museum. 

5 . Phi. p unc tat u s n . sp. 

Lotus , modice convexus , nigro-pilosus, virkli-cupreus, cyaneus vel 
brunneo - cupreus ; capite prothoraceque sparsim subtiliter punctatis, hoc 
antice et postice transversim impresso; elytris pone basim callosis , dein 
ad partem quartam vel tertiam seriatim foveolatis , parte apicali indistincte 
ruguloso - punctatis , antennis testaceis , piceo - clavatis , palpis maxillaribus 
testaceis, labialibus piceis vel nigris ; pedibus cyaneis vel viridi-cyaneis . — 
Long. 4= 1 / 0 — 6 1 / 0 mm. 

17 Exemplare. Kuranda (Australia). 

Eine in Farbe und Skulptur sehr stark variierende Art, die 
sich , ebenso wie die nachstehende Art , von alien iibrigen Arten 
durch die hinter dem Vorderrande gebeulten Fliigeldecken unter- 
scheidet. Die Farbe andert von griinlich kupferfarben, dunkelblau 
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bis braunlich bronzefarben ab. Bei einzelnen Stricken sind Kopf 
und Halsschild blau, die Fliigeldecken in der Mitte hellgriin und 
vorn und hinten rotlich kupferfarben. 

Typen im Deutschen Entomol. National-Museum und in meiner 
Sammlung. 

6. Phi. K olh e i n. sp. 

Praecedenti valde affinis , praecipue elytrorum sculptura distinctus; 
capite prothoraceque sparsim subtiliter punctatis ; elytvis subtiliter punctatis, 
fere glabris , pone humer os ad medium seriatim foveolatis ; antennis palpisque 
maxiUaribus testaceis, palpis labialibus piceis , pedibus viridi- cyaneis . — 
Long. 6 1 / 2 mm. 

1 Exemplar. Cap York (Australia). 

Mit der vorhergehenden Art nahe verwandt, doch durch die 
Skulptur leicht zu unterscheiden. Die Fliigeldecken sind nur 
scliwaclr punktiert und erscheinen fast glatt. Die zum Teil unvoll- 
standige Reihenpunktur beginnt hinter den Beulen am Vorderrand 
der Fliigeldecken und reicht nur bis zur Mitte der Fliigeldecken. 

Type im Konigl. Naturhistorischen Museum zu Berlin. 

7 . Phi. B lackburni n. sp. 

Elongatus , modice convexus , supra viridi-cupreus, capite prothoraceque 
purpureus , griseo - pilosus , subtus cyaneo - viridis , griseo- 3 pedibus rdgro- 
pilosus ; capite prothoraceque rude punctatis, inter oculos rotunde impresso, 
prothorace antice arcuatim basi recte transversim impresso , medio fortiter 
canaliculato ; elytris seriatim foveolatis, basi apiceque indistincte punctatis, 
parum rugulosis, nitidis; antennis palpisque testaceis, pedibus coeruleis , 
tibiis anticis tarsisque infra testaceis. — Long. 5 — 7 mm. 

7 Exemplare. Peak Downs, Victoria, Sidney (Australia). 

Typen im Deutschen Entomol. National-Museum und in meiner 
Sammlung. 

8. Phi. rotundo p)unctatus n. sp. 

Minus elongatus, convexus, laete cyaneus , albido-pilosus ; capite crebve , 
prothorace minus crebve fortiter punctatis, hoc antice et postice transversim 
impresso, medio canaliculato ; elytris pone humeros ad medium seriatim 
foveolatis, foveis fere rotundis humeris apiceque sparsim rude punctatis ; 
antennis palpisque testaceis, pedibus nigro-cyaneis , tibiis anticis tarsisque 
infra testaceis . — Long. 4 1 /* — 5 mm. 

3 Exemplare. Kuranda (Australia). 

Von gedrungener , gewolbter Gestalt. Die Reihenpunktur 
beginnt hinter den Schultern und reicht nur bis zur Mitte der 
Fliigeldecken. Die Punkte erscheinen rund. 

Type im Deutschen Entomol. National -Museum und in meiner 
Sammlung. 
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9 . Phi. S chenkl in <j i n. sp . 

ElongcituSy parum convexus ; supra obscure brunneo-aeneus, brunneo - 
pilosusy subtus viricli- vel cyaneo-aeneuSy albido-pilosus ; capite pvothoraceque 
fortiter crebre punctatis, hoc antice arcuatbiiy postice recte transuersim 
impressoy medio canaliculato , ante basim distincte breviter canaliculato ; 
elytris fere ad apicem aequaliter seriatim foveolatis, apice fortiter granulose 
sub seriatim punctatis ; antennis palpisque testaceis y pedibus testaceis, piceis 
vel cyaneiSy tibiis tarsisque anticis , infra testaceis . — Long. 8 — 10 mm. 

13 Exemplare. N. S. Wales (Australia). 

Typen im Deutschen Entomol. National-Museum und in meiner 
Sam m lung. 

P hi o gist om o rp h a n. g. 

Generi Phlogistus af finis y differt ab eodem praecipue antenncirum forma. 

Corpus breve , convexum; caput breve, labrum antice emarginatum; 
palporum maxillarium articulus apicalis elongatus, fere rectangular is, 
palporum labialium securiformis ; antennae breves , prothorcicis medium vix 
attingenteSy clava 3 - articulata, articulus idtimus fere quadratus y apice 
emarginatus , lateribus truncatus; oculi modice prominentes , subtiliter 
granulati , antice emarginati ; prothorax transversus , antice et postice 
fortiter cmgustatus, lateribus fortiter truncatus ; scutellum parvum ; elytra 
convexciy fortiter 10-seriatim foveolata; pedes elongati, tarsis 4-articulcitis. 

Phlogistomorpha Blackbumi Schklg. 

„ apicalis Macl. 

„ croesus Blackb. 

„ Mas ter si Macl. 

Die vier hier aufgefiihrten Arten unterseheiden sich in ihrem 
Habitus von den andern Arten des Genus Phlogistus so erheblich, 
dafs die Aufstellung eines neuen Genus fur dieselben bereclitigt 
erscheint. 

Das Hauptunterscheidungsmerkmal ist die Form der Fiihler 
und besonders des Endgliedes derselben. Wahrend das Endglied 
der Fiihler beim Genus Phlogistus eiformig und am Ende nach 
innen zugespitzt ist, hat das Endglied des neuen Genus eine fast 
quadratische Gestalt und ist am Ende in zwei Spitzen ausgezogeu 
und dazwischen ausgebuchtet. Die vier aufgefiihrten Arten haben 
alle etwas vor der Mitte der Fliigeldecken eine gelbe Querbinde. 


